JAN SCHERBAUM 


Pensyonowany Oberaufseher 


przeżywszy lat 56, po długiej a dolesliwej chorobie 
opatrzony SS. Sakramentami ania 17 Wrzesn. 1868 r. 
rozstał się z tym światem. 


W żalu pogrążona żona wraz z dziećmi zaprasza przyjaciół, kolegów i znajomych na wypro- 


wadzenie zwłok z domu pod L. 39. ulicy Długiej, dnia 19 b. m. o godzinie 4 po południu na 
miejsce wiecznego spoczynku. 


Wytłoczono u Wt. Jaworskiego,— Kraków 1868, 


